L. s. 1.365/902. We Lwowie, dnia 5. lipca 1902. 
Aleg, 152 


Sprawozdanie 


Komisyi sanitarnej w przedmiocie budowy nowego budynku szpitalnego 
w Zaleszczykach. 


Wysoki Sejmie! 


Od wielu lat istnieje w Zaleszczykach szpital miejscowy w budynku dawnej 
karczmy, który nie odpowiada warunkom hygienicznym — a w ostatnich czasach 
zarażony grzybem — chyli się w ten sposób ku upadkowi, że sienniki, na których 
leżą chorzy od wilgoci gniją, sufity zaś popodpierane są słupami. 

Utrzymanie szpitala zaleszczyckiego leży nieodzownie w interesie ludności 
tego powiatu i ta potrzeba stwierdzoną została ze strony wszystkich decydujących 
czynników. Wobec tego Wydział krajowy wysłał do Zaleszezyk swego architekte, 
który uznał stary budynek szpitalny za niemożliwy do rozszerzenia lub przebudo- 
Wania, oraz wyszukał teren, na którymby należało nowy szpital budować. Następnie 
Sporządził szkie, plan i kosztorys budowy, wedle którego koszta tej budowy wyniosą 
około 120.000 koron. 

Na pokrycie tego wydatku szpital w Zaleszczykach dysponuje łączną kwotą 
38.710 kor. 56 hal., zaś gmina Zaleszczyki z mocy §. 15. ust. z d. 28. lipea 1897 r. 
lą szpitali na prowineyi bierze obowiązek przyczynić się do budowy do wysokości 
Połowy kosztów. l 

Wobec tego stanu rzeczy Komisya sanitarna wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


_ Sejm uznając potrzebę odbudowania budynku szpitalnego w Zaleszczykach na 
60 łóżek, upoważnia Wydział krajowy do zaciągnięcia na ten eel pożyczki w tej 
Wysokości, jaka się okaże potrzebną dla pokrycia połowy kosztów tej budowy. 


Przewodniczący : Sprawozdawca : 
Gołuchowski, Ks. Wilczkiewicz. 


